Jozefa 


BERGGRUEN 


EM. DYREKTOR X GIMNAZJUM ŻEŃSKIEGO IM. KRÓLOWEJ WANDY W KRAKOWIE 


ur. w roku 1886 


zmarła dnia 20 marca 1978 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi w czwartek dnia 23 marca 1978 r. o godzinie 13.00, o czym zawiadamiają: 


SIOSTRA I SIOSTRZENIEC Z ŻONĄ. 


WOsEWORZKA USŁUGOWA 
SPFOLDYIELNIA PRACY »GROMADAc D. Z. 2500/78 - 30 
GEA? USŁUG KOMUNALNYCH ,LAUN” 
SALLAD POGREYBOWY Nr 1 
ZĘ Wh Biaców, 1! Biczıpamski 2 — Tel 18-13 


